476                                      Dreizelmtes Capitel.
Rohrzuckerlosungen ermittelt.    Stellt man die Dichte dar durcb
so ist nach ihui
Procentgehalt	« 108 i	/* 10°
10,15	—   8079	4-3850
21,94	1        —15616	— 3070
29,26	— 19850	— 2625
40,43	— 26543	— 1831
50,59	— 30263	— 1414
60,71	— 33290	— 1092
69,34	— 35365	—   808
Der Coefficient w des linearen Gliedes steigt absolut mit wachsen-dem Procentgehalte x und lasst sich darstellen durch
10*« — — 160 + 834,15 # — 4,6329 a2,
welche Form el fur cc ein Maximum bei  90 Proc. etwa  angiebt.     Der
Coefficient /3 dagegen fallt  mit wachsendem Procentgehalt und es ist
10» ft — 4730 _ 87,1 jp + 0,441^.
Sein Minimum lage bei 99 Proc., also praktisch bei reinem Zucker. Hiernach wird die Darstellung der Ausdehnung um so einfacher, je hoher die Concentration ist, und dieses findet gleichfalls fur andere Losungen statt1).
Indessen lasst sich auch in Bezug auf die Ausdehnung der Mischungen und Losungen nichts voraussagen. So giebt es nach den bekannten Untersuchungen von Herrn Ch. Ed. Guilleaunie Legirungen von Nickel und Stahl, welche nicht einmal die Ausdehnung des Stahles aufweisen, sondern eine so geringe, dass sie als fast ausdehnungslos angesehen werden konnen; ja, es konnen Legirungen hergestellt werden, welche sichmit wachsenderTemperatur zusammenziehen, statt sich auszudehnen, was im hochsten Grade auffallen muss und nur durch besondere intra-moleculare Vorgange, wie sie beispielsweise Herr E. Wiedemann2) bei gewissen Salzen und ihren Losungen festgestellt hat, erklart werden kann.
76.    Capillaritat und Reibung der Mischungen und Losungen.
Fur die Grosse, welche in der Zustandsgleichung den inneren Kraften Rechnung tragen soil, haben wir bei einer Mischimg oder Losung aus zwei Bestandtheilen
1)  Yergl. aucli C. Bender in Wiedem. Ann., Bd. 22, S. 179 ff.
2)  Wiedem. Ann., Bd. 17, S. 561 if. auch fur Flussigkeitsmischungen gelten, wie von Wasser und Alkohol, Wasser und Schwefelsaure.
